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Formula  Table  -  Exam  Edition 


Formula 

q  =  It 

V  =  IR 

I7               Vpeak 

VEff~    V2 

,               Ipeak 

RTS  =  R\  +  R2  +  Rn 

1         111 

RTP      R1     R2      Rn 

IT  =  /i  + 12  +  In 

pL 
"'I 

P  =  VI 

E 

P  =  - 
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V  =  - 
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